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Vergunningsvrij: Delft | Sint Agathaplein 1 

2611 HR | Sint Agathaplein 1 | het verbeteren van de beveiliging van Museum Prinsenhof Delft | 
alarminstallatie | datum vergunningvrij: 20-04-2016 

Vergunningsvrij | In sommige gevallen is het toegestaan vergunningsvrij te bouwen. Hiervoor is dan 
geen omgevingsvergunning nodig. Daarom is tegen een vergunningsvrije activiteit geen bezwaar en 
beroep mogelijk. 
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